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INTRODUCCION Y ANTECEDENTES 


Entre los insectos con hábito defoliador que atacan al cultivo de girasol, 
merecen citarse por su importancia la "isoca medidora" Rachiplusia nu (Guen. ) 
y la "gata peluda norteamericana" Spilosoma virginica (F.). Esta última se supo- 
ne que fue introducida en el país en una partida de vegetales provenientes 
de América del Norte en 1958. En la actualidad su área de difusión comprende 
las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Corrientes (Rizzo, 
1969, 1977). 

La larva es polifitófaga: ataca, entre otras especies cultivadas, alfalfa, 
soja, remolacha hortícola, acelga, batata, duraznero y frutilla; sin embargo 
es en el cultivo de girasol donde los daños alcanzan importancia económica 
(Rizzo, 1977). La biología y morfología de los diferentes estados de desarrollo 
fueron estudiados por Rizzo (1977, 1979) utilizando como fuente de alimentación 
hojas de acelga. 

En el pafs existe información sobre el consumo foliar de œR. nu (Guen.) 
(Salto, 1979), pero se desconoce la ingesta de S. virginica  (F.), asf como 
los niveles de daño de esta plaga. Sin embargo se han realizado estudios de 
defoliación artificial que aportan información útil para la determinación de 
dichos niveles (Beltrano et al., 1977; Schelotto, 1977; Alvarez, 1980). 

Surge asf la necesidad de conocer el ciclo biológico e ingesta foliar de 
5. virginica (F.), para establecer el nivel de daño económico de esta plaga. 
Los objetivos del presente trabajo fueron: obtener ¡información sobre algunos 
parámetros biológicos de S. virginica (F.) sobre girasol, en condiciones de 
campo y laboratorio, y determinar el área foliar consumida durante todo el es- 
tado larval y por cada estadio. 
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MATERIALES Y METODOS 


Las observaciones biológicas y registros de consumo foliar de 5. virginica 
(F.) se realizaron en condiciones de laboratorio (ensayo N° 1) y de campo 
(ensayo N° 2). 


Ensayo N° 1 


Se mantuvieron las siguientes condiciones de laboratorio: temperatura 25 
+1 °C y H.R. 70 + 10%, con luz natural reflejada. El ensayo se inició con 
larvas colectadas en un cultivo de girasol el 8-1-1981, las que fueron colocadas 
en jaulas de armazón de madera de 20 x 20 x 40 cm, cubiertas con tela metálica 
de malla 2 x 2 mm, con puerta de vidrio corrediza, hasta pupación. Posterior- 
mente, las pupas fueron transferidas a otras jaulas como las descriptas, en 
cuyo interior emergieron los adultos. 

Se utilizaron plántulas de girasol como lugar de oviposición y luego se 
aislaron desoves en cajas de Petri, para determinar la duración del desarrollo 
embrionario, 

Una vez eclosionadas, se seleccionaron 55 larvas neonatas. Estas larvas 
se colocaron individualmente sobre hojas de girasol cv. Dekalb G 97, sostenidas 
por el pectolo con un tapón de espuma de goma a la boca de un frasco con agua 
de 5000n”. Cada frasco se colocó en una jaula y el cambio de hoja se efectuó 
diariamente. 

La fracción de hoja consumida por las larvas durante los estadios 1 a 3 
inclusive, se midió calcándola sobre papel milimetrado. En los restantes esta- 
dios se midió fotocopiando la hoja antes de la colocación de las larvas, y 
sobre esta fotocopia se calcó, por transparencia sobre una superficie iluminada, 
el área consumida. Esta área fue recortada y posteriormente medida con. un inte- 
grador de área Hayashi Denkob-AAC-400, 

Diariamente se registró el momento de la ecdisis y la longitud de la larva, 
utilizándose durante los estadios 1 a 3 inclusive, un microscopio estereoscópico 
con escala ocular, y en los posteriores, una regla milimetrada. 

Las pupas se ubicaron individualmente en frascos de plástico transparente 
hasta la emergencia de los adultos. Luego, éstos se colocaron en parejas en 
las jaulas mencionadas, efectuándose la identificación de los sexos según la 
morfología de las antenas (Rizzo, 1977). Se utilizaron como fuentes de alimenta- 
ción soluciones de sacarosa y miel, ambas al 20%, en alimentadores de tubo 
con mechas de algodón. 

Se registraron los siguientes parámetros biológicos: longevidad por sexo, 
relación numérica de sexos, fecundidad, fertilidad, cantidad de grupos de hue- 
vos, cantidad de huevos por grupo y perfodo de oviposición. 


Ensayo N° 2 


Este ensayo se condujo sobre una parcela experimental (de 10 x 20 m) sembra- 
da con girasol cv. Dekalb G 97. Al iniciarse el estudio, el cultivo se encontra- 
ba en el estado fenológico de botón floral. Larvas neonatas de S. virginica 
(F.) provenientes de un desove de laboratorio, fueron colocadas sobre las hojas 
en 4 grupos de 20 individuos, tratando de respetar el hábito gregario de este 
insecto durante los estadios 1° y 2°. A partir del 3° estadio, la cría se efec- 
tuó en forma individual. 

Para confinar las larvas se utilizó una bolsa de tul de nylon de 33 x 40 
cm atada al pecfolo de la hoja. Cada 2 días se registró el tamaño mediante una 
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regla milimetrada. Cada cambio de hoja y registro de la fecha de cambio de esta- 
dio se realizó cuando se observó la ecdisis en más de 80% de las larvas. 

La ingesta para los estadios 1 a 4 inclusive se obtuvo calcando la parte 
consumida de la hoja sobre papel milimetrado. En los dos últimos estadios el 
consumo se registró por diferencia entre la superficie de la hoja antes y des- 
pués de ser comida por la larva. 

Para determinar la superficie total de la hoja sana, se elaboró un indice 
de área foliar; se lo obtuvo comparando la superficie real de 30 hojas -medidas 
con el integrador de área- y la superficie calculada de acuerdo con la siguiente 
fórmula: Sc = L x Am x 0,9096, donde Sc = superficie calculada, L = largo de 
la hoja, Am = ancho medido en la mitad del largo y 0,9096 = factor de correc- 
ción entre superficie foliar calculada/superficie foliar real. La correlación 
entre la superficie real y la calculada, con la fórmula mencionada, fue signifi- 
cativa: P = 0,01, r = 0,95, con un error de (0,5%. 

Después de retirada la larva se calcó sobre papel la superficie foliar res- 
tante, la cual fue recortada y medida con el integrador de área. 

Para evitar la fuga de las larvas, al finalizar el desarrollo larval fueron 
retiradas del campo, llevadas al laboratorio, y colocadas en tubos de plástico 
transparente de 2,5 x 9 cm donde empuparon. Luego fueron trasladadas nuevamente 
al campo, colocando el tubo dentro de las bolsas descriptas anteriormente, 
las cuales se sujetaron a tallos de plantas de girasol. 


RESULTADOS Y DISCUSION 
Ensayo N° 1 


Aproximadamente en 95% de los individuos analizados se contaron 6 estadios 
larvales. Solamente 3 larvas tuvieron 7 estadios larvales con una duración pro- 
medio de 3 + 0; 3 + 0; 2,3 + 0,6; 3,3 + 0,6; 4,7 + 1,5; 4,3 t 0,6; 5,7 + 1,1 
días para los estadios 1 a 7 respectivamente. La duración promedio del estado 
larval para aquellas que tuvieron 6 estadios fue 19,9 + 1,9 días, mientras que 
las de 7 estadios completaron el crecimiento larval en 23,3 + 1,5 días. 

Al final del último estadio larval la larva dejó de alimentarse y comenzó 
un perfodo de prepupa, cuya duración media fue de 2,1 + 0,6 días. 

El perfodo pupal se completó en 11,1 + 1,8 días. La longevidad de los adul- 
tos fue de 4,4 + 0,7 y 4,1 + 1,1 días para las hembras y machos respectivamente. 
La relación de sexos fue 0,53 (hembra:macho). El número total de huevos por 
hembra alcanzó un promedio de 553,2, variando entre 142 y 1047; la cantidad 
de grupos de huevos fue 7,7 + 2,9 con un promedio de 72,2 + 60 huevos por grupo. 
El periodo de oviposición fue de 2,5 + 0,9 dfas, con una tasa neta de reproduc- 
ción de 221,3. El desarrollo embrionario se cumplió en 3,2 + 0,8 días, con una 
fertilidad media de 79%, (n = 2000). 

La duración total del desarrollo desde huevo hasta adulto fue de 35,8 + 
3,5 y 35,5 + 2,9 días para las hembras y machos respectivamente. La longitud 
de la larva incrementó desde 2,5 mm hasta 36,7 + 4,3 mm. 

En el gráfico 1 se detalla el tamaño de la larva por dfa y por estadio; 
para simplificar la presentación se analizan los valores modales de la duración 
de los estadios y sus respectivos consumos medios diarios + DS. 

Los datos biológicos de S. virginica (F.), alimentada con girasol, difieren 
considerablemente de los obtenidos por Rizzo (1977; 1979) en los siguientes 
aspectos: se observó la existencia de un 6% estadio -y aún de 7° en 5% de los 
casos- y la duración de los perfodos embrionario y larval fue menor. Estas dife- 
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rencias pueden atribuirse a las distintas condiciones de cría y fuente de ali- 
mentación, como lo demuestran Boldt et al. (1975) sometiendo a distintas tempe- 
raturas larvas de Trichoplusia ni (Hubner), y Scriber y Feeny (1979) midiendo 
el consumo y desarrollo larval de varias especies de lepidópteros sobre hojas 
de distintos vegetales. 

En el cuadro 1 se detallan el consumo total y por estadio, y la duración 
media de éstos (+ DS). Puede observarse que en los últimos 4 días, correspon- 
dientes al 6° estadio, la larva consume aproximadamente 80% del total consumido. 
La evolución del consumo por día y por estadio se observa en los gráficos 2 
y 3; el consumo diario se incrementa con el aumento de la edad de la larva, 
manifestando una disminución temporal antes de cada ecdisis. 


Ensayo N° 2 


Durante el desarrollo larval se registraron los siguientes parámetros cli- 
máticos: temperatura media diaria 23,7 + 3,1 *C, temperatura máxima promedio 
28,6 + 3,6 °C, temperatura mínima promedio 19,1 + 3,6 °C, humedad relativa 
diaria promedio 79,7% + 7,2 y una precipitación durante el estudio de campo 
de 133,5 mm. j 

Las larvas presentaron 6 estadios cuya duración fue de 3, 4, 3,4,7 y7 
días respectivamente. El estado larval se completó en 27,7 + 1,6 días. El tamaño 
de la larva aumentó desde 2,5 hasta 37,9 mm (gráfico 4). Del total (n = 80) 
de larvas, 15 mudaron al estado adulto, habiendo cumplido el estado pupal en 
18,1 + 4,3 días; el resto continuó como adulto farado. 

El consumo durante todo el estado larval y por estadio se detalla en el 
cuadro 2, 

De la comparación de los resultados obtenidos en los ensayos N° 1 y N° 2 
se observa un incremento en la duración del estado larval -especialmente en 
el 5° y 6° estadios- y el consumo total en 35%, en condiciones de campo. 

Aunque el consumo total fue mayor en condiciones de campo, en el 3° y 4° 
estadios se observó una menor ingesta que puede atribuirse a las temperaturas 
minimas promedio registradas ( x: 15,1 °C), durante los estadios mencionados. 

Los datos obtenidos en el presente trabajo muestran que el consumo de $. 
virginica (F.) fue 5 a 6 veces mayor que el establecido por Salto (1979) para 
R. nu (Guen.), y determinan su mayor incidencia en la defoliación del cultivo 
de girasol. 


SUMMARY: Biology and foliar comsimption of Spilosoma virginica (Lepidoptera, 
Arctiidae) in laboratory and field conditions. 

Laboratory and field studies about the biolooy and foliar consumption of 
Spilosoma virginica (F ) on sunflower crops were carried out. Under laboratory 
conditions, mean duration of the larval stage was 19.9 days and 6 larvalinstars 
were found in the 95% of the larvae observed. The average foliar consumption 
was 24923.8 mm at the larval stage, During the 6th larval instar the consumption 
represented 80% of the total ingestion. Under field conditions 6 larval instars 
were also detected. Their average duration was 27.7 days, and an increase of 
35% was shown in the total consumption, in comparison with laboratory results. 
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Cuadro 1:Consumo foliar de S. virginica (F.) y duración de cada estadio larval 
en condiciones de laboratorio. 








Estadio Consumo foliar, Consumo foliar Duración estadio 
media + DS (mm ) ( % del total) media + DS (días) 

1 22,7 + 13,8 0,1 3 + 0,0 

2 52,9 + 18,4 0,2 2,5 + 0,5 

3 226,4 + 62,0 0,9 2,9 + 0,7 

4 844,6 + 218,6 3,4 3,1 + 0,7 

5 3854,0 + 697,8 15,5 4,2 + 0,8 

6 19922,0 + 3457,3 79,9 4,2 + 1,2 

TOTAL 24923,8 + 3789,4 - 19,0 + 1,9 


Cuadro 2: Consumo foliar de S. virginica (F.) en condiciones de campo. 


Estadio larval Consumo foliar media + DS Consumo foliar 
(mm”) ( % del total) 
pa 24,3 + 0,0 0,1 
2 * | 75,9 + 0,0 0,2 
3 120,7 + 36,5 0,4 
4 263,0 + 160,0 0,8 
5 6512,0 + 2461,0 19,4 
6 26643,0 + 6584,0 79,1 
TOTAL 33638,9 + 6837,0 - 


* Los registros de consumo se efectuaron en grupo (n = 100). 
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Gráfico 2: Consumo foliar de S5. virginica (F.) en laboratorio durante los esta- 


dios 1° al 3%. Los valores corresponden a la duración modal por estadio y el 
consumo medio + DS, 
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Gráfico 3: Consumo foliar de S. virginica (F.) en laboratorio durante los esta- 
dios 4% al 6%. Los valores corresponden a la duración modal por estadio y el 
consumo medio + DS, 
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(x) : Días de duración del estado larval. 


(xx) : Estadios larvales. 


Gráfico 4: Longitud de la larva y consumo foliar por estadio de S. virginica 
(F.) en condiciones de campo. 
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